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PHONOLA • Mod. 822 S. Appareechio a modula.ione di ampieua londe media, corle e eortil«i«ie) e a modulaxione di frequence Unde ullraeorle. L'appurecchio i a riproduxionr eonora 
etereofonica; a tale acopo e prowiato di due amplificatori a haaaa frequraza. eiaaeuno prowl.to di due altoparlanti. t. pure prowiata di romando di tonalita a taatiera. 
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